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Question : 
L’ihtikaf est-il valide dans une mosquée autre que la Mosquée Sacrée [de La Mecque], la mosquée du 
Prophète (aly 4e di Le) et la mosquée d’Al-Aqsa ? 


Réponse : 
Allah (%5) a dit : 
NU 5 7 lets 62 

Jslall 43 68e als 
« Pendant que vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées » [al-baqarah, 187] 
Il n’a pas spécifié une mosquée en dehors d’une autre, il est donc permis de faire l’i’tikaf dans toute mosquée. Ceci est une 
facilité pour les musulmans, qu’ils puissent accomplir l’i’tikaf dans toute mosquée à condition que les cinq prières 
[quotidiennes] soient accomplies en groupe dans celui-ci. Et celui qui restreint l’i’tikaf aux trois mosquées seulement n’a 


aucune preuve. 


[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] 
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